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po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, przeżywszy lat 63, 
zmarł we Lwowie dnia 6 listopada 1942 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 17 listopada b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Floriana w Krakowie, 


na które zaprasza się. 
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